GEMEENTE 

t 


NOORDENVELD 


Nr. 96953 

19 oktober 
2015 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Noordenveld. 


Besluit omgevingsvergunning Bouwen Kerkstraat 6 te Peize, het vervangen 
van een muur door een stalenbalk en van de entree(hal) een 
brandcompartiment maken 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag hebben verleend. 

Locatie: Kerkstraat 6 te Peize 

Activiteit: het vervangen van een muur door een stalen balk en van de entree (hal) een brandcomparti¬ 
ment maken 

Datum besluit: 1 oktober 2015 

Binnen 6 weken na de datum van dit besluit kan hiertegen een bezwaarschrift worden ingediend bij 
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld. 
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